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)pc. 

a manual liats repair parts, special tools, test, 
iremcnt, and diagnostic equipment (TMDE), 
her support equipment required for operation 
:irformance of direct support, general support 
ipot maintenance of the Air Conditioner. 

neral. 

Sect ion II • Repair Parts List A list of re^ 
arts authorized for use in the performance of 
enance. The list also includes parts which 
be removed for replacement of the authorized 
Parts lists are composed of functional groups 
ending numerical sequence, with the parts in 
?raup listed in figure and item number se* 
e. sequence. 

Section III - Special Tools List* (Not appli- 

'lection IV - National Stock Number and 
Number Index* A list, in ascending numer- 
iquence, of all National Stock numbers ap- 
igs in the listings, followed by a list, in alpha- 
•ic sequence, of all part numbers appearing in 
itings. National stock number and part num- 
re cross-referenced to each illustration figure 
cm number appearance. 

planation of Columns* The following pro- 
md explanation of columns found in the tabu- 
tings; 

Jlluatration. This column is divided as fol- 

1) Figure Number* Indicates the figure 
2 r of the illustration in which the item is 

2) Item Number* The number used to iden- 
ich item called out in the illustration. 

Source, Maintenance, and Recoverability 
)* 


pa ted or known usage. 

PB Item procured and stocked for ini 
purposes because essentiality < 
that a minimum quantity be aval 
the supply systems. 

PC Item procured and stocked and 
otherwise would be coded PA exa 
it is deteriorative in nature. 

PD Support item, excluding support 

ment, procured for initial issue 
fitting and stocked only for subset 
additional initial issues or outl 
Not subject to automatic replenis 

PE Support equipment procured and 

for initial issue or outfitting to s 
maintenance repair activities. 

PF Support equipment which will 

stocked but which will be centra 
cured on demand. 

PG Item procured and stocked to pro 
sustained support for the life 
equipment. It is applied to an itei 
liar to the equipment which, bee 
probable discontinuance or shutc 
production facilities, would pre 
economical to reproduce at a late: 

KD An item of a depot overhaul/rej 

and not purchased separately. D< 
defined as a kit that provides It 
quired at the time of overhaul or 

KF An item of a maintenance kit t 
purchased separately. Maintena 
defined as a kit that provides t 
that can be replaced at organizat 
intermediate levels of maintenan 

KB Item included in both a depot o\ 
repair kit and a maintenance kit 

MO Item to be manufactured or fabrii 
organizational level. 

MF Item to be manufactured or fabrn 


r iiem to ue assemniea ai otrcci supporL 
maintenance level. 

■i Item to be assembled at general :mpport 
maintenance level. 

3 Item to be assembled at depot rnaintc* 
nance level 

\ Item is not procured or stocked because 
the requirements for the item will result 
in the roplacemont of the next higher 
assembly. 

3 Item is not procured or slocked. If not 
available through salvage, requisition. 

3 Installation drawing, diagram, in- 
struction .sheet, field service drawing, 
that is identified by manufacturer's part 
number. 

3 A support item that is not stocked. When 
requited, item will be procured through 
normal supply channels 

NOTE 

Cannibal izdt ion or aalvuf^e may be 
used as a source of supply for any 
items source coded above except those 
coded XA or XD, 

(2) Maintenance Code, Maintenance codes 
issigned to indicate fhe levels of maintenance 
orized to use and repair support items. The 
itenance codes are entered in the third and 
th positions of the Uniform SMR Code format 
llowa: 

(a) The maintenance code entered in the 
i position will indicate the lowest maintenance 
authorized to remove, replace, and use the sup- 
item. The maintenance code entered in the 
1 position will indicate one of the following lev- 
f maintenance: 

Appl I c« i i on/ Exp lanation 

Crew or operator maintenance perfornied 
within organizational maintenance. 


(b) The rnainten;*.»i'. o c(u!o (jntered I 
fourth position indicates whether the item is 
repaired and idonlifies Ih^ lowpist nuiintei 
level with the capability to porio>'ai complete i 
(i.e., all authorized nu intenaiuv^ fuiK^tions). 
position will contain one of the following mi 
nance codes: 

Code Aprdiru'fiori / 1 *\t; ph • tta I i<fn 

0 The low'cst (uaiiue.aaiuu level capa 
complete repair of the .support item 
organizational level. 

F The Inwest nctlnu*. ..ct- ljv{3 capa 
complete repal' -Mpport item 

direct .mppnrt 1-. .'ci. 

H The losvent muiclenhncr^ level capa 
completfj recaiv of the support item 
general support lev el 

D The lewe.'U na i»iten'jocc inve! capa 
cofufdete rc|K.ir ol ih.o ^ ippoM item 
depot level. 

L Repair resu iclc*.! u tS..*:ignuied Sp 
ized Kv.paii Activit/. 

Z Nonrcp'iir'ilie No i e[.’:iir m authori 

B No repair is aullo*ri/.orl. '/ lie item ir 
reconditioned bv adjusv.ing, lubrici 
etc., at the u::(r N'o parts or s 
tools (VS* procured for ihe inaintona 
this item. 

(3) Hecovrra hifity (\')de. Re cover a 
codes are assigned to support items to indical 
disposition act.mn on unriuriv ice able items. T! 
coverability code is muc.reci in iho fifth iiosit 
the Uniform SMR Code foima* as (nllows: 

Recoverability 

Codes Definition 

Z NonroparahJe item. When unservic 

condemn and dispo-;c at thtj level 
cated in position *). 

0 Reparable item. W^hen uneconomn 


Reparable item. Repair, condemnation, 
and disposal not authorized below depot/ 
specialized repair activity level. 

Item requires special handling or con- 
demnation procedures because of specific 
reasons (i.e., precious metal content, high 
dollar value, critical material or haz- 
ardous material). Refer to appropriate 
ma n uals/d i rec t i vea for specific 
instructions. 

National Stock Number. Indicates the Na- 
stock number assigned to the item and will be 
or requisitioning purposes. 

Pari Number. Indicates the primary number 
y the manufacturer which controls the design 
laracteristics of the item by means of its en- 
ing drawings, specifications, standards, and 
tion requirements to identify an item or 
of items. 

NOTE 

Vhen a stock numbered item is requi- 
itioned, the repair part received may 
lave a different part number than the 
mrt being replaced. 

Federal Supply Code for Manufacturer 
M). The FSCM is a S-digit numeric code listed 
708-42 which is used to identify the mann- 
er, distributor, or Government agency, etc. 

Description. Indicates the Federal item 
and, if required, a minimum description to 
fy the item. Items that are included in kits 
5 t 8 are listed below the name of the kit or set 
;he quantity of each item in the kit or set indi- 
in the quantity incorporated in unit column, 
the part to be used differs between serial 
era of the same model, the effective serial 
era are shown as the last line of the descrip- 
In the Special Tools List, the initial basis of 
(BOD appears as the last line in the entry for 


units of measure will be requisitioned. 

h. Quantity Incorporated in Unit. Ii 
the quantity of the item used in the breakou 
on the illustration figure, which is prepar 
functional group, subfunctional group, or ar 
bly. A “V” appearing in this column in 1 
quantity indicates that no specific quanity 
cable (e.g., shims, spacers, etc.). 

4 . Special Information, 

а. Detailed assembly instructions fo 
source coded to be assembled are found ir 
4310-362-14. Assembly components are lifi 
mediately following the item to be assembl 

б, The following publications pertain to 
Conditioner and its components. 

TM 6-4120-356-14 Operator, Organizi 
Direct Support and ' 
Support Maintenam 
ual. 

c. Identification of the usab] 
codes included in the descri 
column of this publication 

(Applicable only when identi 

parts to particular model). 


Code 


Use On 

CYY 

Model 

VM6000-I.15 

CYX 

Model 

VM6000-400 


6. How to Locate Repair Parts, 

a. When National Stock Number o 
Number is Unknown: 

(J) First. Using the table of contents 
mine the assembly group within which the 
part belongs. This necessary since illustrati 
prepared for assembly groups, and listings 
vided into the same groups. 

(2) Second. Find the illustration c 


(1) First. Using the Index of National Stock 
Numbers and Part Numbers, find the pertinent Na- 
tional stock number. This index is in ascending 
NUN sequence followed by a list of part numbers in 
ascending alphanumeric sequence, cross-referenced 
to the illustration figure number and item number. 

6. Abbreviations. 

Abbreviations Explanation 

DEG degree (s) 

EA Each 

FT Feetifootl 


IN. 

Inchles) 

LG 

Long (length) 

MTG 

Mounting (s) 

NO. 

Number (a) 

OD 

Outside Dian 


(2) Second. After finding the figu: 

number, locate the figure and item nur 
repair parts list. 
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4 

XBOtt 


n2l4B3304 

97403 

1 PAMBL,TOP 


5 

PMXl 

3310-00-821-2366 

1321483469 

97403 

1 mBSEA.PLAT 


6 

PX086 

5305-00-904-6194 

Kfl35206-246 

96906 

1 8CR8t4,MACBlN8 


7 

XBOtZ 


M863045 

96906 

PLAr*,IW8T8UCTl0lf 


8 

PAC8t 

5320-00-932-1972 

AD428 

07707 

RIV8T, SOLID 


9 

PAOZK 

5325-01-033-0646 

1321483647-3 

97403 

rA8TBlfER« TUmUTTQM 


10 

PBOES 

4130-00-151-7241 

1321483534 

97403 

COVWRiCAMVM 


11 j 

PXOil 

5310-00-821-2366 

1321483469 

97403 

WASBER^PLAT 


12 

PXOEl 

5305-00-984-6194 

M83S206-246 

96906 

8CREN,HACBI1IB 

j 

13 

PAOSt 

5330-00-285-9314 

R655-71C110 

97450 

OABKBT CYY 


14 

XBOSf 


KAfiL523C3P 

60205 

PACKI8C PRSrCnHBD 


15 

PAOtS 

5305-00-089-2999 

H835206-217 

96906 

BCIUEWrMACBm 


16 

PAOtZ 

5310-00-077-5790 

M821044D3 

96906 

NUT^SELr-LOCKIBG 

1 

17 

PAOZt 

5310-00-006-0551 

M821044K04 

96906 

KUT^StUr-LOCXlBO 


18 

PADZS 

5305-00-993-1846 

KB35207-269 

96906 

fiCRjm«MACBXN8 


19 

XBOZZ 


1321483471-1 

97403 

PLAT8,COVtR 


20 

XfiOZZ 


1321887077 

974031 

1 PLATE, INSTRUCTION 


21 

PAOZZ 

5320-00-932-1972 

XD42B 

07707 

RIVBT, SOLID 


22 

xsotz 


1321987076 

974 O 3 I 

1 COVER, PLOTS 


23 

XBOZZ 


1321982929 

97403 j 

JUNCTION BOX 888 PXCURB 4 FOR CCHPONHIT PARTS CtX 


23 

XBOZZ 


1321982927 

97403 ! 

' JUNCTION BOX 888 PICORE 4 fOS COX9CmEWP PARTS CYY 


24 

XBOZZ 


1321880178 

97403 

1 

PANEL, LONER CTY 


24 

XBOZZ 

i 

1321989946-1 

97403 

PANBL, LONER CYX 


25 

XBOZZ 

1 

1 

.1321687079 | 

97403 

.PLATE, INPORNAT ION 


26 1 

1 

PAOZZ 

5320-00-932-1972 

'aD42H I 

07707 

.RIVET, SOLID 


27 ! 

! XBOZZ 1 

1 

j 13220B67Q0 ! 

1 

97403 

1 

.PLATE, IM80RHATIOH CYX 


27 1 

XBOZZ 1 


1322086557 1 

97403 

.PLATE, XKFORNATION CYY 


26 

PAOZZ I 

1 532D-00-874-4471 

AD45n 

07707 

.RIVET, SOLID 


29 

PAOZZ ! 

5330-00-203-4649 

12-11-713-11 

94222 

8CR1N, PANEL 


30 1 

PAOZZ 

5310-00-680-9344 

12-1X014-12 

94222i 

MAS HER, BETA IMINO 


31 

PAOtZ 

5305-00-904-6195 

|MB3S2Q6-247 

96906 

8 CR8N, MACHINE 


32 

PAOZZ 

5310-00-021-2360 

1321483469 

97403 

NASB8R,PLAT 


33 

XBOZZ 


1321483476 1 

1 

97403 

1 

GRILLE, METAL 


34 

XBOZZ 


1321982934 

97403 

CONTROL PANEL 688 FIGURE 3 FOR CONPOMINT PARTS 


35 

PAOZZ 

5305-00-904-6193 

Kfla5206-245 

96906 

8 CRSN, MACE INI 


36 

PAOZZ 

1 5310-00-109-1544 

Mfl27163-7 

96900 

MABE£R,LOCX 


37 

XBOZZ 


1321689520-2 

97403 

PLATE, INSTRUCTION 


36 

. 

XBOZZ 


1121681519-2 

97401 

OASICET 




XBOZZ 

?kQlt 

U217E€015 

5310-00- 089-C5SI- MS21044N0I 

1 97403 COirrPOL ASSEMBLY 

• 96906. HUT, SELf~ LOCK 1W3 


1 


5305-00-984-4992' M635206-232 

96906. SCREW, MAC HIHE 

1 


“i 

xBon 

13214E3471-2 

i 97403 ! COVER 


BA 

1 

X&022 

MS5L007-U 

76906. CASKET, RUBBER 

CYY 

BAl 

PA022 

4130-00-105-9292 132l4E3i99-2 

97403 PILTER.AIR 


baI 

X&OZ2 

n320E6695 

■ 97403 CASING 

CYY 

ba! 

PAOZZ 

5305-00-584-6195' M53S206'241 

9 69 06 L SCREW, HAGBINI 

Ibai 

PAOZZ 

5310-00-045-3299 KS35338-42 

969061 WASHER, LOCK 

1 

BAl 

PA 02 2 

5310-00-001-6087 H&2l044»f06 

96906 

HUT, SELF- LOCKING 

1 


PAOXZ 

5305-00-068-0505 PS90726-5 

' 96906 

SCREW .CAP. HEXAGON HEAD 

1 

1 

BA’ 

PAOZZ 

5310-00-809-4058 KB27183-10 

96906) WASHER. fLAt 

1 

BA; 

1 

XBOZ2 

13214E3386 

. 97403 

PLATE, BOTTOM 

1 

i 

BA) 

( 

PAOZZ 

4730-00-007-9399| 1321lC8a7e 

97403 

PLUG, PI PE 

1 

BAj 

XBCZ2 

13211Ee273 

97403 

GASKET 

CYX 

baI 

PAOZZ 

5305-00-964-6194', XS352Q6-246 

96906 

SCREW, MACBINB 


BA. 

XB02Z 

MS51007-7 

96906* 

i 

CASKET 


“i 

xaolz 

X825043-200 

96906 

1 

COVER, CONNECTOR 

BA 

PAOlt 

5305-00-437-4169; KS53863-14 

96906 

SCREW, TAPPING 


BA 

XfiOZZ 

13216C95I7 

1 97403 

GUARO,COKDrN8BR 


BA 

PA022 

531O-0O-831-236B 133L4C3469 

97403 

WA0KER,rLAT 


BA 

PADZ2 

5305-00-993-1848 K835207-265 

96906 

SCRCN.HACNINE 


lA 

PA021 

5355-00-171-2442 13217^6816 

97403 

KNOB 

CYY 


PW22 

5310-00-596-7691 MS3S335-32 

96906 

WASHER, LOCK 


BA 

PAOZt 

5305-00-809-2997 HS35206-215 

96906 

screw,kachihe 



XBOZZ 

n 2 llE 82 lS 

97403 

plate, INSTRUCTION 


2A 

PXCilZ 

9305-0B-984-619S 1*635206-247 

96906 

SCREW, MACHINE 


ilA 

PAOZZ 

5310-00-045-3299 KS35338-42 

96906 WASHER, UX:K 


1“ 

PA02Z 

5310-00-809-8544 H627ie3-7 

96906; WA BRER. FLAT 


!ba 

XBOZZ 

13214E3556 

97401 GUARD. TAW 


jB^ 

PAOZZ 

532O-OO-802-838e( 13214E3769-3 

97403 

RIVET, SOLID 


BA 

XBOZZ 

j I 13216E707B 

1 97403 

PLATE, INSTRUCTION 


BA 

PAOZZ 

' 5305-00-984-619^ KS3$206-247 

. 9690G 

SCREW. KACRINE 


EX 

PA0Z2 

1 5310-00-045-329Sj KS35338-42 

96906 

WASHER, LOCK 


£A 

PAOZZ 

' 5310-00-809-8544 H6271B3-7 

1 

96906 

WASHER, FLAT 


BA 

XBOZZ 

I j 13214E3544 

, 97402 

SCREEN. METAL 


BA 

XBOZZ 

13214E3527 

1 j 

• 9740: 

• 

BRACKET, MOUNTING 



XBOlZ 

\ - HB3367-3-9 

\ 9690< 

STRAP, TISDCW 




86 f PAOZZ 5305^00"964-<195 Mfi3S20«-247 

87 I PAOZZ 5310-00-809-8544 Hfl27l03-7 


I 1321686243-1 


I I3216E6244-2 


90 PAOZZ 5905-00-048-8719 ftCR32Gl53KM 

91 PAOZZ 13214£3S31 

92 PAOZZ 5305-00-984-6194 Mfi35206-246 
f 93 PAOZZ 5310-00-811-3494 MS21044H08 

94 PAOZZ 5910-00-927-2738 13214E3529-1 

95 I PAOZZ 5910-00-055-05281 13214E3S29-2 


SCAEHfMCKirfE 
WASRER,PLA7 
CAP, INSULATOR 
RfiTA INSR , CAPACl TOR 
RCaiSTOa, FIXED 
CLAKP,LOOP 
I 5CR£N,KACHINE 
I NUT, SELF- LOCKING 
I CAPACITOR, FIXED 
I CAPACITOR, FIXED, PAPER 





iwmm 





■ 






QROOP 02 - BL0WB8 HOTOH AKD 81X31188 PA 

■ 

i 

PB08X 

4l40*00«106-248e 

13214C3559 

97403 

IKPELL88,PAM 


2 

PA088 

S30S*0(K9S4-6194 

K035206-246 

;96906 

OCREW^MACBINE 


3 

P^OZI 

$3lO-00**82I-2366 

13314E3409 

97403 

NAOBER.FLAT 


i 

XBQZt 


132141:3552 

97403 

BRACKET, MOtmTlM 

2 

5 

PAOfE 

3310*0l-036-4687 

Hfl27l30-915K 

96906 

MtJT,PLAIH,8LrMD RIVIT 

2 

5 

PAOtt 

33lO-OQ«466-24Bll 

K527130AI5 

96906 

HUT,PLAIK 

2 

6 

X&OIE 

1 

M820066-145 

96906 

KE7,HACHIK8 

2 

7 

PAC8Z 

6105^00-103-2165 

13314E372e-2 

97403 

HOTOR, ALTERNATING CUHREW 


7 

PAOIt 

6105-00-103-2164| 

132I4E3720-t ! 

97403 

MOTOR, ALTBRNATIHO CURRENT 


8 

PAOSt 

5310-00-935-9021 

NA51943-3S 

96906 

HUT, 8ELP- LOCKING 


9 

PAOSX 

5310-00-000-6004 

K827183-14 

96906 

NABRER,PLAT 


10 

XBCXS , 


>1820066-143 ^ 

96906, 

KEY, MACHINE 


11 

PAOEt 

5305-00-269-3212 

Mfi90725-61 

96906 

BCREN,HACHm 


12 

PBOtS ' 

4140-00-169-6425 

13214E3550 

97403 

IKPBUS8,PAN 

2 

13 

PA0Z2 


13214B3S47 

97403 

RING, INLET, PAM 

2 

14 

XBOSB 


1321785636 

97403 

OP ACER, SLEEVE 

2 

13 , 

PA08X 1 

5306-00-225-8503 

11890725-39 

'969061 

SCRSN, CAP, HEXAGON BEAD 


16 

PAOIC 

5310-00-001-4219 

Hfi3710a-13 

969061 

lNA8aBR,FLAT 

2 

17 

PAOIX 

5310-00-407-9566 

K93S33e-45 

96906 

1IASIIBR,LOCK 

2 

18 

PAOll 

5310-00-021-2366 

13314E3469 

l»740j! 

ffA0KBR,rLAT 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PAOI8 

1 

! 

1 

1 

5310-00-993-1840 

1 1 

1 

1 

1 

1 

Kfl35207-26S 

1 

1 

1 

1 i 

1 1 

1 

( 

j 

1 

««>0$ 

1 

j 

1 

i j 
i 

i ' 

1 1 

f i 
1 

1 

1 

1 

' i 

i ! 

OCRBN,MACBniE 

1 

i 

i 

f 





PAOIX 

PAOZl 

PAOZt 

PAOSt 

PA03S 

PAOKI 

PAOSX 

PAOSt 

PAOSt 

XBOtt 

FAOtt 

XBOtt 

PAOtt 

PAOtt 

PBOtt 

PBOtt 

PAOtt 


I 

\ 


no XU 


5930-00- 

5930-00- 

5325-00- 

5310-00- 

5325-00- 

5305-00- 

5305-00- 

5310-00- 

5340-00- 

5930-nO- 




663-1629 K824523-22 
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97403 

1 .WIRING AARNBSB 

C 

7S 

PAPZZ 

15930-00-396-2244 

I3216A7690-2 ' 

97403 

1 SWITCH, PRESSURE 


27 

PAOZZ 

5935-00-800-9858 

H631<I6R16818 ^ 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 

28 

jXBOZZ 


Ma25251-16 

96906 

PLUG END, SEAL 

c 

29 

TAOZZ 

5935-00-800-9058 

Hfi3106Rl68lS 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 

29 

PAOZZ 

5935-00-755-3491 

KS3L06Rl6-iOS 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 

30 

PAPZ2 

j4B10-00-J09-3630 

13214B3524 

97403 ' 

VALVE, EOLEN03D 

c 

31 

XBOZZ 


13214C3467 

97403 

BOX CONNECTOR 

c 

32 

PAOZZ 

5940-00-143-4774 

MB25036-153 

96906 

TERMINAL LUG 

c 

33 

PAOZZ 

5930-00-981-6680 

13211B81BO 

97403 

thermostat 

c 

34 

jxBOZZ 


13220E5672 

97403 

PLATE, MOUNTING 

c 

35 

jPAOZZ 

5935-00-926-7865 

jWS3100R20-4P 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 

35 

jPAOZS 

»5935“00-318-1829 

MS3300R20-4PX 

96 906 

cofrtfecTon plug 

c 

36 

XB02Z 


1321186320-7 

97403 

RING. RETAINER 

c 

37 

[PAOZZ 

5999-00-914-2318 

13216E6191-2 

97403 

TERMINAL LUG 

c 

37 

PAOZZ 

5935-00-047-6124 

Me31(l6B32-6fi 

96906 

CONNECTOR 

c 

3B 

PAOZZ 

5935-00-018-4325 

MB 3100- 148-66 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 

39 

jPAOZZ 

j5935-OO-651-9O0O 

|h63106R32-?B 

96906 

CONNECTOR PLUG 

c 



5JIO-00-04S-3296 

3 

11 

5305-00-283-464^ 

1 

z 

S3iO'0O-04S-3299 

1 

52 

5940-00-201-5280 

4 


JilQ-00-045-i299 

1 

71 

5940-00-283-5280 

4 

5‘ 

SHO‘00-045-3299 

1 

7? 

5940-00-283-5280 

4 

6 

S3l0-00'-045-3299 

6 

5 

5330-00-285-9314 

1 

1 

5310-00-045-3299 

6 

49 

5325-00-286-6047 

3 


53^5-00-051-9146 

3 

19 

5325-00-286-6047 

6 

1 

4330-00-056-4593 

6 

1 

4730-00-289-0365 

6 

6 

5305-00-059-4552 

4 

19 

5930-00-312-4115 

6 

3* 

5305-00-059-4552 

4 

24 

5935-00-310-1019 

0 

3 

5310-00-061-2326 

3 

16 

5303-00-356-6102 

4 

5 

5305-00-068-050S 

1 

54 

5930-00-396-2244 

8 

2 

4130-00-073-8404 

6 

79 

5310-00-401-3365 

5 


4820-00-073-8405 

6 

96 

5310-00-407-9566 

2 

1 

5310-00-080-6004 

2 

9 

5905-00-412-9602 

0 

2 

5310-00-000-6004 

6 

8? 

4710-00-424-2694 

6 

3 

5310-00-081-4219 

2 

16 

5945-00-430-6913 

8 


5310-00-061-8087 

I 

53 

5305-00-432-4169 

1 

6 

5310-00-001-0007 

4 

2 

5305-00-432-4173 

7 


5310-00-001-8007 

4 

20 

5310-00-466-2481 

2 


5310-00-081-8087 

4 

26 

4130-00-470-5724 

6 

9 

5310-00-001-0087 

4 

32 

5945-00-482-5771 

1 

0 

5310-00-001-8087 

7 

2 

5340-00-490-4415 

6 

3 

5310-00-081-8087 

0 

12 

5945-00-549-6348 

4 

4 

5310-00-002-1404 

8 

11 

5945-00-549-6348 

4 

5 

5305-00-007-0259 

6 

52 

5340-00-550-5942 

1 

0 

5110-00-087-7493 

5 

L 

4710-00-554-8692 

6 

4 

5110-00-080-0551 

1 

17 

5310-00-579-0079 

4 

3 

5310-00-088-0551 

1 

45 

5355-00-579-2096 

3 

1 

5110-00-088-0551 

0 

1 

5310-00-502-5965 

6 

1 

5105-00-080-8923 

6 

57 

5310-00-502-5965 

6 

5 

6105-00-103-2164 

2 

7 

5310-00-596-7691 

1 

6 

6105-00-103-2165 

2 

7 

5310-00-637-9541 

6 

R 

5340-00-101-2976 

3 

12 

5930-00-683-1628 

3 


5340-00-105-0320 

3 

20 

5935-00-725-7248 

4 

5 

4130-00-105-9292 

1 

49 

5935-00-727-1970 

8 

2 

5340-00-106-0549 

6 

46 

5935-00-753-2793 

8 

1 

5340-00-106-0550 

6 

63 

5935-00-755-2093 

4 

6 

5340-00-106-0551 

6 

27 

5935-00-755-3493 

0 

2 

4B20-00-106-1973 

6 

26 

4730-00-769-3964 

6 

9 

4130-00-106-1975 

6 

20 

5935-00-800-9050 

8 

2 

4130-00-106-1976 

6 

45 

S935-O0-B00-985B 

8 

2 

4140-00- 106-24 06 

2 

1 

5935-00-001-6623 

e 

I 

5961-00-106-5259 

A 

13 

5935-00-806-4507 

4 


5910-00-109-1987 

4 

12 

5310-00-809-4050 

1 

5 

4810-00-109-3010 

8 

30 

5310-00-009-8544 

1 

3 

4540-00-110-3729 

6 

16 

5310-00-009-0544 

1 

7 

5950-00-112-1352 

4 

28 

5310-00-809-0544 

1 

7 

5940-00-143-4774 

A 

7 

5310-00-009-9544 

I 

8 

5940-00-143-4774 

4 

61 

5310-00-009-8544 

8 


5940-00-143-4774 

4 

65 

5310-00-811-3494 

1 

9 

5940-00-143-4774 

0 

IS 

5310-00-811-3494 

4 


5940-00-143-4774 

0 

22 

5310-00-014-0673 

5 


5940-00-143-4774 

8 

32 

4730-00-815-5664 

6 


5940-00-143-4774 

8 

32 

5935-00-810-4325 

0 

3 

5940-00-143-4775 

4 

10 

4730-00-010-7778 

6 

1 

5940-00-143-4775 

0 

21 

5310-00-821-2366 

1 


5940-00-143-4780 

4 

6 

5310-00-821-2366 

1 


5940-00-143-4780 

4 

60 

5310-00-821-2366 

1 

1 

5940-00-143-4780 

4 

64 

5310-00-021-2366 

1 

3 

5940-00-143-4780 

0 

6 

5310-00-821-2366 

1 

6 

5940-00-143-4794 

4 

4 

5310-00-821-2366 

2 


5940-00-150-4602 

4 

62 

5310-00-821-2366 

2 

1 

4130-00-151-7248 

1 

10 

5310-00-821-2366 

6 

0 

5105-00-163-8340 

4 

S3 

4730-00-821-9184 

6 

6 

4140-00-169-6425 

2 

12 

5935-00-835-4200 

.8 


5155-00-171-2442 

1 

66 

4730-00-037-0685 

6 

4 

4730-00-109-2737 

6 

86 

5305-00-837-3343 

4 

4 

4730-00-109-2739 

6 

94 

6810-00-837-9927 

6 

5 

4710-00-203-3171 

6 

21 

5915-00-046-2329 

B 

1 

4710-00-203-3172 

6 

47 

5915-00-847-6124 

a 

3 

4710-00-203-1174 

6 

€4 

5935-00-851-9080 

8 

3 

5305-00-225-0503 

2 

15 

5935-00-853-1913 

0 

i 

5315-00-234-1856 

6 

IDO 

5320-00-074-4471 

1 

2 

5106-00-235-4727 

S 

7 

5310-00-077-5797 

4 

3 

5920-00-243-9331 

4 

16 

5310-00-877-5797 

4 

4 

5340-00-251-0200 

6 

75 

5310-00-877-5797 

4 

s 

5125-00-254-4718 

a 

B 

531C-OO-077-579B 

1 

1 

4730-00-257-2163 

6 

61 

5310-00-877-5798 

6 

I 


X 


5305*00-009-3001 

4 


16 

5305-00-984-6195 

1 


40 

5305-00-809-3001 

7 


5 

S30S-00-984-S195 

1 


70 

5310-00-902-6676 

6 


42 

5305-00-984-6195 

1 


74 

4730-00-908-3194 

6 


96 

5305-00-984-6195 

1 


86 

5999-00-914-2310 

4 


5 

5305-00-964-6195 

4 


27 

5999-00-914-2318 

S 


37 

5305-00-984-6196 

6 


38 

5930-00-923-4176 

3 


5 

5305-00-984-6212 

3 


17 

4730-00-926-9649 

6 


34 

5305-00-984-6213 

4 


54 

5910-00-927-2738 

1 


94 

5305-00-984-6222 

8 


10 

5935-00-928-7865 

6 


35 

5305-00-969-7434 

3 


10 

5320-00-932-1972 

1 


8 

5305-00-989-7434 

4 


6fi 

5320-00-932-1972 

1 


21 

5303-00-909-7435 

3 


2 

5320-00-932-1972 

1 


26 

5305-00-989-7435 

4 


33 

5310-00-935-9021 

2 


8 

5305-00-989-7435 

6 


60 

5920-00-939-5442 

4 


25 

5305-00-993-1848 

1 


16 

4730-00-950-5277 

6 


33 

5305-00-993-1648 

1 


65 

5305-00-958-0585 

6 


82 

5305-00-993-1848 

3 


19 

5305-00-958-0588 

6 


59 

5305-00-993-2738 

6 


S3 

S930-00-981-66B0 

0 


33 

5305-00-995-3441 

6 


12 

5305-00-984-4976 

8 


2 

5310-01-009-9786 

1 


43 

5305-00-984-4983 

4 


38 

5340-01-021-3081 

6 


73 

5305-00-964-4984 

6 


4 

5310-01-032-4875 

5 


6 

5305-00-984-4988 

1 


13 

5325-01-0-3-0816 

1 


9 

5305-00-984-4992 

1 


46 

5310-01-036-0908 

1 


43 

5305-00-984-4992 

4 


30 

5310-01-036-4687 

2 


5 

5305-00-984-4992 

6 


3 

4730-02-037-4919 

6 


66 

5305-00-984-6191 

6 


SO 

4820-01-038-8231 

6 


63 

5305-00-984-6191 

6 


70 

5340-01-039-0103 

6 


17 

5305-00-984-6193 

3 


9 

5905-OX-048-8T19 

1 


90 

5305-00-984-6193 

4 


46 

5961-01-054-4150 

8 


20 

5305-00-984-6193 

1 


35 

5910-01-055-0526 

1 


95 

5305-00-904-6194 

1 


6 

4820-01-056-2991 

6 


90 

5305-00-984-6194 

1 


12 

5930-01-079-6508 

3 


14 

5305-00-984-6194 

1 


59 







rxo« 

rmt 



PtO. 

ITBH 

PMIT NUMBER 

rscH 

NO. 

tio« 

PART NUMBER 

P8CM 

NO. 

MO. 

ADI 2 a 

07707 

1 

8 

MB2419301 

96906 

4 

56 

A042H 

07707 

1 

21 

HB24523-23 

96906 

3 

4 

A042H 

07707 

1 

26 

M824665-155 

96906 

6 

100 

AD45H 

07707 

1 

28 

N024692820 

96905 

4 

49 

BBPl42mfPE22 

81348 

6 

51 

Ka2S036-106 

96906 

4 

9 

CRS3AY103H 

81349 

4 

12 

Hfl3S036-106 

96906 

4 

59 

F09A V2A 

61349 

4 

16 

M625036-106 

96906 

4 

67 

KIl^J-6-VBC“420 

€4731 

5 

3 

M62$036-108 

96906 

4 

8 

MIL-J-6-VBC-610 

64731 

5 

3 

M625036-10B 

96906 

4 

60 

MB20066-U3 

96906 

2 

10 

Mfl25036-108 

96906 

4 

64 

K620066-145 

96906 

2 

6 

KS25036-10B 

96906 

8 

6 

HB21044D3 

96906 

1 

16 

M825036-112 

96906 

4 

4 

H821044D3 

96906 

6 

13 

M825036-X53 

96906 

4 

7 

M821044N04 

96906 

1 

17 

H825036-153 

96906 

4 

61 

MB21044N04 

96906 

1 

45 

NB2S036-1S3 

96906 

4 

65 

MS21044NO4 

96906 

0 

1 

K625036-1S3 

96906 

8 

15 

HS21044KQ6 

96906 

1 

53 

11825036-153 

96906 

8 

22 

H821044N05 

96906 

4 

2 

K825035-153 

96906 

8 

32 

H621044KQ6 

96906 

4 

20 

H625036-153 

96906 

8 

32 

H821044K06 

96906 

4 

26 

MS25036-156 

96906 

4 

10 

K021O44HO6 

96906 

4 

32 

MS25036-156 

96906 

6 

23 

M821044N06 

96906 

7 

2 

H825043-200 

96906 

1 

€1 

M521044N06 

96906 

6 

12 

H82516S-1 

96906 

3 

18 

M621044N08 

96906 

1 

93 

HB25167P1B 

96906 

3 

19 

M82l044N0e 

96906 

4 

1 

KS25251-12 

96906 

8 

19 

H821044K3 

96906 

4 

35 

M82S251-12 

96906 

8 

40 

M821044N3 

96906 

4 

41 

K8252S1-16 

96)06 

8 

5 

H621044H3 

96906 

4 

55 

N8252S1-16 

96906 

8 

17 

M821045-D6 

96906 

3 

7 

M835351-16 

96906 

8 

28 

MB2104S-3 

96906 

3 

16 

H8252S1-16 

97403 

B 

42 

Mfi2l045C3 

96906 

6 

24 

M827130-B14R 

96906 

1 

43 

MS21O03N3 

96906 

6 

42 

N827130-825X 

96906 

2 

5 

HS21104C3 

96906 

6 

39 

Mfl27130-14 

96906 

1 

43 

M821104Q10 

96906 

6 

27 

K827130A15 

96906 

2 

S 

M82lia4D34 

96906 

6 

75 

K827103-IO 

96906 

1 

55 

M82110403B 

96906 

6 

73 

H827183-12 

96906 

2 

16 

MS2 110404 

96906 

6 

46 

K827183-13 

96906 

5 

1 

K82110406 

96906 

3 

20 

MS27I83-14 

96906 

2 

9 

M62n04D8 

96906 

6 

63 

H837183-14 

96906 

6 

87 

MB21105-6 

96906 

3 

12 

H627183-42 

96906 

3 

3 

M824192&1 

96906 

4 

44 

HB27183-6 

96906 

8 

11 


H527i83-7 

96V06 

1 

36 

MS354B9-1 

96906 

HS27183-7 

96906 

1 

72 

KS35409-12 

96906 

HS27lfl3'7 

96906 

1 

78 

K535489-6 

96906 

H527133-7 

9 6906 

1 

87 

MS35650-3252 

96906 

rt5a7a83-7 

96906 

B 

6 

HS35B42-11 

96906 

HS71C0-14S-5S 

2£9&6 

d 

38 

MS35872-2 

96906 

HS31O0ltl'SSlPV; 

9G906 

a 

4 

HS35072'3 

96906 

HS3100R2CI" A? 

9G906 

9 

35 

y.S359j7-3 

96906 

HSia0&R2O-4PX 

96906 

a 

35 

MS35919-22 

96906 

MS31OOR20-LIS 

96906 

e 

18 

MS35928-4 

96906 

KS3iOOR2e-l7S 

96906 

e 

42 

M.S3 5929-2 

96906 

HG3102H2B-12S 

96906 

4 

58 

MS35929‘ 2 

96906 

y.S3l02R7g>9S 

96906 

A 

66 

HS35929-3 

96906 

yS3102P32~6P 

96996 

4 

8 

HS51007-10 

96906 

MS3106FIG-106 

96906 

e 

29 

MS510D7-n 

969C6 

yS3L0fiIll66lS 

96906 

6 

27 

HS51Q07-12 

96906 

MS3l06Rl6S]fi 

9G906 

8 

29 

MS51007-7 

96906 

NS3106R20-27S 

96906 

8 

14 

MS5ia6L-14 

96906 

yS3106fl?Q-4S 

96906 

8 

24 

MSS186L-15 

96906 

.VSJ206 K28-2 2P 

96906 

8 

16 

fi6Si943-JJ 

96966 

KS310tR28-9P 

96906 

8 

41 

MS51943-35 

96906 

KS3306R32-6S 

96906 

8 

37 

^863045 

96906 

KS3l06Ri2-7S 

96906 

a 

39 

HS90725-39 

96906 

MS3367-3-8 

96906 

1 

61 

MS90725-61 

96906 

rta35l90-23T 

96906 

4 

19 

MS90726-5 

96906 

rt535l90‘737 

9C906 

4 

24 

J1S9122-05 

96906 

KS35206-215 

96906 

1 

60 

MS924L-0D7 

96906 

KS3520G-7I7 

96906 

1 

15 

MAS1523C3F 

8O20S 

MS35206-2I9 

96906 

8 

2 

.HAS3103C5-10 

80205 

hS35206»22G 

96906 

4 

38 

RCP32G153JW 

01349 

HSJS206-227 

96906 

6 

4 

R655-71C110 

97450 

HS3S20£-22B 

9C906 

4 

43 

SAEJ513 

01343 

^53^206- 23i 

9C906 

4 

18 

WWT775-1-2 

B1348 

W535206-23] 

96 906 

7 

5 

WW777S- i-4 

81348 

h!S3520fc-232 

96906 

1 

46 

WWT77S-3-4 

BI34B 

WS3520S-232 

96906 

4 

30 

WW7775-3-0 

01346 

>fG3S206 >232 

96906 

6 

3 

V.VT775- 5-B 

81348 

«S352(l6-235 

96906 

8 

10 

12-11-713-11 

94222 

^^6352C6-243 

96906 

6 

50 

12-11014*12 

94222 

HS3S206-243 

96906 

6 

70 

12-U014-12 

94222 

KS3G206-245 

96006 

3 

9 

13211E3784 

97403 

K53520&-24S 

96906 

4 

46 

1321U1705 

97403 

WS3G2D6-24S 

96906 

J 

39 

11211E3799-1 

97403 

HS35206«246 

96906 

1 

6 

132117.4 043-12 

97403 

KS3520S>24£ 

96906 

1 

12 

13211C4043-14 

97403 

MS35206>246 

96906 

L 

S9 

132UE404 3-6 

97403 

K53520G-24G 

96906 

1 

92 

1321184043-7 

97403 

r£35 206-246 

96906 

2 

2 

132UF6166 

97403 

MS3520C-246 

96906 

G 

72 

1321180170 

97403 

MS3<i20C-246 

96906 

8 

7 

13211E8170 

97403 

M935206-247 

96906 

1 

1 

I32UEB10O 

97403 

MB3S206-247 

969C6 

1 

31 

1 3211EB215 

97403 

H335206-247 

96906 

1 

51 

13211K82ia 

97403 

MS3S206-247 

96906 

1 

40 

132U5B222 

97403 

HS3^206-247 

96906 

1 

70 

13211R8227 

97403 

KS3i206-247 

96906 

1 

76 

13211E8242 

97403 

HS352C«-247 

96906 

1 

86 

232ll£fl255 

97403 

M83520<-247 

76906 

4 

27 

l32nE8273 

97403 
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General, United States Army 
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e distributed in accordance with DA Form 12-25C, Organizational Malntenanci 
ements for Environmental Air Conditioners, 6,000 BTU. 
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decimenter =* lU centimoierH = incrwn 
1 meter = 10 dccimotora = 09,37. inchoa 
1 dckamctor - 10 motora = 32. H foot 
I hoctomoler ^ 10 dokamotors = 32B.0H fcot 
1 kilomotor = 10 hoc tome tora = 3,280.8 foot 

WrtMhts 

1 centigram 10 melligrama =15 gniin 
1 decigram = 10 contlgrama = 1,64 graitia 
I gram = 10 docigrama = .035 ounce 
I dekagram = 10 grama = 35 ounce 
I hectogram = 10 dekagrama = 3.52 onneea 
1 kilogram = 10 hoctogramB = 2,2 poniula 
1 quintal = 100 kilograma = 220.40 pountlR 
I metric ion = 10 quinlala = t.l ahort tona 


I dekaliter = 10 liiorfl = 2 04 galbna 
I hectoliter =10 dekalilera ® 20 42 gallon 
I kilolitor = 10 hectolitcra = 204.18 gallor 

.Sr/uof'i' M fa/turf 

I aq. centimeter = 100 m \. millimelcrB = . 

1 aq. decjmenler = 100 aq centiinetcra = 1 
1 a<i meter iconlarel = 100 at], decimetoni 
I H(|. dekameter tarei = 100 sq. tnoiera = 1 
I w\. hectometer Iheclare) = 100 w\. dokar 
1 aq kilometer = 100 pq. hectomolera = v 

Cwli/r MeoKttre 

I cu. centimeter = 1000 cu inilliinelera = 

1 cu, decimeter = 1000 cu. cenlirnelerH = I 
1 cu meter » 1000 cu. dccimelera = 35.31 


Approximate Conversion Factors 


7Vi rArifi/<p 

Tri 

^tuUfph t*y 

I'u rhnngf 

Tu 

incheR 

contimotera 

2.540 

uuncednchoH 

now ton* motor 

fcot 

metora 

.305 

centime tors 

inches 

ynrda 

motors 

.914 

meters 

feet 

mi lea 

kilometorH 

1.009 

meters 

yards 

fl^iunro inches 

square contimetera 

0.451 

kilainoters 

miles 

square foot 

square motors 

.093 

miunre centimolorfl 

square inches 

square yardfl 

square meters 

.830 

8(|uare metora 

square feet 

square miloR 

square kilomotera 

2.590 

mpinre moterH 

square yards 

acres 

square hoctomoters 

.405 

square kilomolors 

square miles 

cubic feet 

cubic motors 

.028 

mtuare hoctomolors 

acres 

cubic yarilB 

cubic metora 

.705 

cubic meters 

cubic feel 

fluid ounces 

milliliters 

29,573 

cubic mo tors 

cubic yards 

pints 

liters 

.473 

milliliters 

fluid ounces 

quarts 

liters 

.946 

liters 

pints 

gallons 

Htora 

3.785 

liters 

quarts 

ounces 

grams 

28.349 

Hlors 

gallons 

pounds 

kilograms 

,454 

grams 

ounces 

short tons 

metric tons 

.907 

kilograms 

pounds 

pound* feet 

newton*molcrfl 

1.305 

metric tons 

short tons 

poundinchoB 

now ton ‘mo tors 

.11376 




Temperature (Exact) 


